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Resolucion 1987 (2011) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6556“ sesion, 
celebrada el 17 de junio de 2011 

El Consejo de Seguridad, 

Habiendo examinado la cuestion de la recomendacion relativa al 
nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas, 

Recomienda a la Asamblea General que nombre al Sr. Ban Ki-moon Secretario 
General de las Naciones Unidas para un segundo mandate que comenzara el 1 de 
enero de 2012 y concluira el 31 de diciembre de 2016. 
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